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Il mese in sintesi 


@ Prima decade con tempo 
instabile, caldo-umido e 
temperature alte 


@ Fronte atlantico con piogge 
abbondanti (fino a oltre 
100 mm in pianura) 


@ | 16 Scirocco: piogge in- 
tense su Prealpi, 
Pordenonese e Carnia 


@ Fronte atlantico il 19 


© Dal 20 vasta depressione 
con correnti da sud-ovest 


@ Passaggio di 2 fronti freddi 
atlantici: crollo 
della temperatura 


@ || 29 ennesimo fronte 
atlantico: piogge e freddo 
fino a fine mese 


@ Molti allagamenti in 
pianura 


Ruda (UD), 29 maggio 
2013 - Le piogge molto 
intense (circa 50 mm in 
un'ora) hanno causato 
estesi allagamenti. 
Nella foto, actinidieto 
completamente 
sommerso dall'acqua 


Mai così tanta pioggia a maggio 


... e a fine mese freddo! 


Il primo maggio correnti da sud calde e umide 
hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, de- 
terminando tempo caldo e in prevalenza 
buono, anche se non sono mancate deboli 
piogge al mattino e ulteriori annuvolamenti 
verso sera. La temperatura in pianura ha rag- 
giunto i 28-29 °C, valori ben oltre la norma del 
periodo, a conferma di un ormai consolidato 
trend di anticipo dell'estate; anche il mare ha 
raggiunto una temperatura quasi da record di 
Lost. 

Il giorno successivo un fronte mediterraneo in 
movimento da sud verso nord ha portato 
piogge moderate in pianura e un po’ più ab- 
bondanti sui monti. 

Nei giorni Immediatamente successivi il tempo 
si è presentato incerto, per la presenza di una 
depressione poco definita e stazionaria tra Ita- 
lia e Francia, che ha portato aria umida verso 
la regione: tra il 3 e il 5 il tempo è stato di- 
screto, con temperature medie alte e qualche 
sporadica pioggia anche a carattere tempora- 
lesco. Il 5 a Trieste si è avuta una giornata di 
Bora con raffiche fino a 30 km/h. 

Dalla sera del 5 e fino al mattino del / si sono 
avute piogge discontinue e qualche temporale, 
causa la presenza di una depressione sull'Ita- 
lia, che ha fatto affluire aria umida da sud-est 
verso la regione. 

Tra il 7 e l'’8 la depressione si è attenuata, ma 
l'atmosfera è rimasta umida e instabile, per 
cui si sono avute condizioni di variabilità con 
qualche rovescio e qualche temporale; local- 
mente le piogge sono state abbondanti (fino a 


50 mm). 

Maggior stabilità, dovuta alla presenza di un 
promontorio atlantico, si è avuta il giorno 9: la 
giornata è stata molto bella e la temperatura 
massima è salita decisamente oltre i 25 gradi, 
sfiorando anche i 30 °C. 

In complesso la prima decade si è presentata @ 
con tempo decisamente instabile e caldo- 
umido, con temperature minime in pianura 
praticamente da record, con oltre 15 °C. Nella 
decade anche la temperatura media è stata più 
alta della norma e in ben due casi, i giorni 1 e 
9, si sono sfiorati i 30 °C di massima. 

Dopo la bella giornata del 9 il tempo è mutato. 
Infatti, già il 10 un fronte freddo atlantico ha @ 
causato piogge e temporali, specie dalla sera: 
nella zona tra Cervignano e Palmanova e in al- 
cune zone della media pianura friulana, tra la 
sera e il mattino sono caduti oltre 100 mm di 
pioggia. Le piogge e i temporali sono proseguiti 
anche il giorno successivo; le temperature, per 
la presenza di aria più fresca, non sono salite 
oltre i 20 °C. Qualche ulteriore rovescio o tem- 
porale si è avuto anche nel pomeriggio-sera del 
giorno 12. 

Dal 13 al 15 un promontorio anticiclonico si è 
esteso dall’atlantico fino alle Alpi, garantendo 
3 giorni di bel tempo. 

Il 16 una saccatura atlantica ha “agganciato” @ 
una depressione mediterranea, convoglian- 
dola verso il Triveneto con forti correnti Sci- 
roccali (70 km/h sulla costa), che hanno 
determinato piogge intense, specie sulle 
Prealpi, nel Pordenonese e in Carnia. 
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Sono state registrate piogge di oltre 200 mm sulle Prealpi 
Carniche, di quasi 300 mm a Piancavallo e di oltre 50 
mm in diverse località di pianura. 

Alla saccatura è seguito un fronte atlantico, che ha deter- 
minato rovesci e temporali, sebbene meno consistenti di 
quelli del giorno precedente; solo localmente i quantitativi 
sono stati intensi (70-80 mm nella zona di Spilimbergo). 
Dopo una breve pausa, il 19 si assiste al passaggio di un 
altro fronte atlantico, che riporta piogge e qualche tempo- 
rale; verso sera sulla pedemontana si sono avuti due tem- 
porali causati dai venti post-frontali da sud-ovest. 

Nei giorni successivi il Friuli Venezia Giulia è stato interes- 
sato da una vasta depressione con correnti da sud-ovest: Il 
20 si sono avute piogge (a partire dalla zona montana) se- 
guite da temporali (sulla pedemontana). In serata un vasto 
sistema temporalesco ha attraversato tutta la pianura, dal 
Veneto alla Slovenia, causando qualche grandinata, specie 
nel pordenonese. Altri rovesci e temporali si sono avuti il 
giorno successivo sulle Prealpi, in Carnia e, nella notte, 
anche in alcune zone di pianura e costa. 

Un miglioramento del tempo si è avuto tra il 22 e il 23, 
con temperature massime che sono risalite oltre i 20 °C. 
Ma il bel tempo non è durato a lungo, poiché già la sera del 
23 un fronte freddo atlantico ha riportato piogge e tempo- 
rali sui monti e, dal giorno successivo, su tutta la regione. 
Le temperature sono crollate bruscamente (Tmax in pia- 
nura sui 15 °C), causando nevicate fino ai 1.000 m di 


quota. Un secondo fronte freddo atlantico con ulteriori 
piogge è arrivato sul Friuli Venezia Giulia il 24 e il 25. Altri 
temporali, con piogge intense e grandine fine, si sono avuti 
il 26 nel medio Friuli. 

Tra il 27 e 28 si è assistito a un lieve miglioramento del 
tempo per un promontorio anticiclonico appena accennato, 
ma subito eroso dall’ennesimo fronte atlantico, che ha rifor- 
mato una depressione centrata sull'area alpina. Le piogge 
e il freddo sono continuati quindi fino a fine mese. 

Le piogge del 29 sono state molto intense con ampi alla- 
gamenti nella zona tra Cervignano del Friuli, Palmanova e 
Capriva del Friuli. 

Le piogge dell'ultima parte del mese di maggio hanno tra- 
sformato i campi coltivati in acquitrini, mentre, per le basse 
temperature, sui monti la neve a fine mese era ancora ab- 
bondante oltre i 1.500 m circa. 

In pratica, la situazione meteorologica era più simile a 
quella tipica di fine marzo, piuttosto che di maggio! 
Rilevante il freddo della terza decade, che ha determinato 
una diminuzione della temperatura media mensile di 2 °C 
rispetto alla norma. 
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Piogge eccezionali a 
maggio 


Maggio 2013 sarà 
ricordato come un mese 
eccezionalmente 
piovoso. 

I cumulati pluviometrici 
mensili sono variati dai 
150-200 mm della 
costa agli otre 650 mm 
registrati a Piancavallo. 
Lo studio deli dati 
climatici evidenzia che 
piogge così abbondati a 
maggio si ripresentano 
solo ogni 30 o 50 anni. 
A Udine per ritrovare un 
altro maggio con piogge 
intorno ai 300 mm 
bisogna risalire al 1914 
e per una località come 
Cervignano del Friuli, 
dove non esistono serie 
pluviometriche molto 
lunghe, i471 mm di 
quest’ anno 
rappresentano Il record 
assoluto (116.2 mm il 
giorno 10!). 
Anche la frequenza 
delle piogge è risultata 
estremamente elevata: 
nel mese in regione si 
sono contati dai 16 ai 
23 giorni di pioggia, 
contro valori medi 
compresi tra 9 e 14. 
Anche in questo caso Si 
tratta di valori che si 
ripresentano 
mediamente ogni 30- 
50 anni. 

La giornata più piovosa 
é stata il 16 con 268 
mm a Piancavallo. 
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Pioggia e neve 


CARNIA 

TOLMEZZO 
ENEMONZO 

FORNI DI SOPRA 
PALUZZA 

e [=] M. ZONCOLAN 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 

CHIEVOLIS 
PIANCAVALLO 

ALPI GIULIE 
TARVISIO 

FUSINE 

PONTEBBA 

CAVE DEL PREDIL 

e [=] M. LUSSARI 
PREALPI GIULIE 


COLLINARE 
GEMONA 
BORDANO 
FAGAGNA 

FAEDIS 

SAN PIETRO AL NATISONE 
PIANURA UDINESE 
UDINE 
PRADAMANO 
CIVIDALE 
CODROIPO 
TALMASSONS 
LAUZACCO 
BICINICCO 
GORGO 
PALAZZOLO D.S. 
CERVIGNANO 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 
VIVARO 
BRUGNERA 

SAN VITO AL TGL. 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 
CAPRIVA D.F. 
CARSO 

SGONICO 

BORGO GROTTA 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE 

MUGGIA 
MONFALCONE 
FOSSALON 
GRADO 

LIGNANO 

BOA PALOMA 


419,0 
407,4 
283,9 
300,0 
362,4 


002,6 
614,0 
600,4 


302,0 
155.0 
370,2 
371,6 
239,1 


609,/ 
915,9 


413,3 
081,0 
360,2 
316,2 
380,8 


299,4 
326,0 
300,1 
219 
275,0 
304,4 
344,6 
290,2 
232,1 
471,3 


307,8 
303,7 
303,0 
236,1 


341,6 
366,9 


299,0 
243,6 


150,0 
140,2 
234,6 
236,4 
177,8 
182,9 
110,4 
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13481130 2197 3347 
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487 340 799 1395 
761 627 1303 2552 
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441 1558 17 
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L’anomalo freddo di maggio 


In questo maggio il giorno più caldo del mese è risultato il 
primo e il più freddo il 24. Già questi due dati danno l’idea 
di un mese anomalo da un punto di vista termico: in 
pratica, col passare dei giorni la temperatura invece di 


salire progressivamente, è man mano scesa! 


Nei primi 10 giorni le temperature si sono mantenute ben 
al di sopra del dato climatico, con un valore medio che in 
pianura si è attestato intorno ai 19 °C (circa 2 °C in più 
rispetto al clima). Nella seconda decade le temperature si 
sono abbassate intorno ai 15-16 °C (circa 2 °C in meno 


Legenda 


| meteogrammi riassumono 
in quattro distinti pannelli | 
principali dati meteorologici 
giornalieri. 

Pannello 1 (superiore): è in- 
dicata la temperatura (°C) 
massima, media e minima 
a 1,8 m; la fascia arancione 
e blu indicano, rispettiva- 
mente, il 90° percentile 
della temperatura massima 
degli ultimi 10 anni e il 10° 
percentile della temperatura 
minima degli ultimi 10 anni. 
Pannello 2: pittogrammi 
con le condizioni prevalenti 
del cielo e i fenomeni; le 


barbe indicano la direzione 
di provenienza del vento a 
10me la relativa velocità 
massima giornaliera (5 
m/s, trattino corto; 10 m/s, 
trattino lungo; 50 m/s, 
triangolino). 

Pannello 3: è indicata la 
pioggia (istogramma) in 
mm e la radiazione globale 
in MJ/me, 

Pannello 4 (inferiore): ta- 
bella con | dati giornalieri. 


[1] dati di: 
- neve forniti da Ufficio 
Neve e Valanghe della Re- 
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rispetto al clima). Nella terza decade del mese si è assistito 
a un crollo della temperatura in pianura, con oltre 5 °C in 

meno rispetto al dato climatico. 
Il giorno 24 la minima è scesa in pianura intorno a +7 °C, 


mentre nell'ultimo giorno del mese la massima ha superato 


gione Friuli Venezia Giulia; 
- fulmini forniti da CESI- 
SIRE 


[2] Confronto con le serie 
storiche OSMER degli ultimi 
10 anni (dato mancante se 
serie dati <10 anni). 


[3] Giorno di pioggia: giorno 
con almeno 1 mm di pioggia. 


[A] Scarto in % tra le 
piogge cumulate nel pe- 
riodo e le piogge delle serie 
storiche OSMER degli ultimi 
10 anni (dato mancante se 


a stento i 13 °C. 
Le temperature giornaliere del mare sono risultate 
abbastanza costanti nel mese, sebbene a inizio mese siano 
partite da valori ben sopra la norma e a fine mese siano 
risultate leggermente inferiori al dato climatico. 


serie dati <10 anni). 


[5] Giorno di gelo: 
Tmin <0 °C. 


[6] Giorno di ghiaccio: 
Tmax <0 °C. 


[7] Giorno caldo: 
Tmax= 30 °C. 


[8] Notte calda: 
Imin= 20° 


Le serie con dati mancanti 
sono state ricostruite e sono 
Indicate con “*”. 


[=] La misura può essere 
soggetta a grossa incertezza 
per le particolari condizioni 
del sito 


e Stazione di vetta 


Significato dei colori nelle tabelle 


valori compresi tra il 10° 
e il 90° percentile 














valori inferiori al 10° 
percentile 


valori superiori al 90° 
percentile 


se la serie di dati è infe- 
riore a 10 anni 


[|] 
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CARNIA 
TOLMEZZO 137 10 21 267 1 0 0 0 0 
ENEMONZO (12,3 1824 255 1 16,1 0 0 0 0 14,8 0,2 24/2004 320 22/2007 
FORNI DISOPRA 102 -01 24 231 9 13,3 1 0 0 0 
PALUZZA 119 23 26 249 1 0 0 0 0 
e M.ZONCOLAN (42-35 25 162 1 10 2 0 0 7,1 -5,3 14/2003 23,3 25/2009 
e M. SAN SIMEONE -12 24 184 1 3 0 0 0 89-21 15/2003 25,1 25/2009 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 120 42 24 258 1 0 0 0 0 
CHIEVOLISO 13,2 46 26 268 1 0 0 0 0 
PIANCAVALLO = 73-10 26 181 1 7,0 3 0 0 0 
e PALA D'ALTEI 61-12 24 169 1 3 0 0 0 
ALPI GIULIE 
TARVISIO ‘10,6 07 24 245 1 124 0 0 0 0 126 = -24 24/2004 318 25/2009 
FUSINE 102 10 24 260 1 0 0 0 0 
PONTEBBA 119 23 24 264 1 0 0 0 0 
CAVE DEL PREDIL 98 04 24 251 1 0 0 0 0 
e M.LUSSARI (39-39 25 157 1 13 2 0 0 65-48 15/2003 224 25/2009 
PREALPI GIULIE 
MUSI 34 24 252 1 0 0 0 0 14,5 16 31/2006 311 25/2009 
CORITIS 0824 264 1 0 0 0 0 14,1 09 31/2006 315 25/2009 
e M. MATAJUR -17 24 167 1 4 0 0 0 80-26 09/2005 220 25/2009 
COLLINARE 
GEMONA 5824 281 1 16,5 0 0 0 0 17,5 42 16/2011 335 25/2009 
BORDANO 15,1 57 24 278. 1 0 0 0 0 
FAGAGNA 71 24 284 1 16,6 0 0 0 0 17,8 6,0 05/2011 322 26/2009 
FAEDIS 74 24 283 1 16,7 0 0 0 0 17,6 41 17/2012 334 25/2009 
SAN PIETRO AL NATISONE 14,7 6624 279 1 0 0 0 0 
PIANURA UDINESE 
UDINE (158 77 24 289 1 17,8 0 0 0 0 18,1 33 17/2012 336 29/2008 
PRADAMANO 15,7 77 24 288 1 0 0 0 0 
CIVIDALE 67 24 280 1 17,6 0 0 0 0 17,5 32 17/2012 338 24/2007 
CODROIPO 81 13 288 1 18,4 0 0 0 0 18,5 45 17/2012 346 22/2007 
TALMASSONS 81 24 284 1 18,7 0 0 0 0 182 40 31/2006 341 23/2007 
LAUZACCO 16,3 8024 292 1 0 0 0 0 
BICINICCO 16,0 77 24 289 1 0 0 0 0 
GORGO 16,8 90 25 285 1 0 0 0 0 
PALAZZOLO DS. 165 87 25 288 1 18,7 0 0 0 0 18,2 40 31/2006 341 22/2007 
CERVIGNANO (16,6 83 24 295 1 17,2 0 0 0 0 18,0 27 17/2012 340 29/2008 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE (16,1 75 21 284 1 0 0 0 0 18,4 41 17/2012 340 26/2009 
VIVARO (15,9 72 26 278 9 16,7 0 0 0 0 18,3 49 01/2006 344 23/2007 
BRUGNERA 15,9 77 26 281 9 18,1 0 0 0 0 18,5 37 17/2012 343 24/2007 
SAN VITO ALTGL. (16,0 76 13 288 1 17,0 0 0 0 0 18,2 37 17/2012 344 23/2007 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. (DE 78 24 286 1 18,3 0 0 0 0 18,2 40 10/2005 357 22/2007 
CAPRIVA D.F 77 24 292 1 18,2 0 0 0 0 17,9 30 17/2012 348 23/2007 
CARSO 
SGONICO (150 59 14 269 1 15,7 0 0 0 0 16,8 26 17/2012 333 24/2007 
BORGO GROTTA 15,0 68 25 270 1 0 0 0 0 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE (175 95 26 249 9 0 0 0 0 18,8 86 16/2012 315 24/2009 
MUGGIA 17,6 97 26 245 9 0 0 0 0 
MONFALCONE 16,5 87 24 275 9 0 0 0 0 
FOSSALON (700 88 24 274 09 18,1 0 0 0 0 18,3 35 17/2012 334 29/2008 
GRADO 175 9624 268 9 19,7 0 0 0 0 18,7 0,8 31/2010 339 29/2008 
LIGNANO (174 100 25 272 1 0 0 0 0 19,1 80 16/2012 334 28/2005 
BOA PALOMA 174 102 26 230 9 0 0 0 0 18,3 89 09/2005 298 29/2008 


Temperatura del mare (°C, 2 m di profondità) (Trieste) - Maggio 2013 


L23405 67809 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 





NIGoMIS IMMA 16,2 15,2 15,8 16,7 17,4M0BNB1 18,8 17,8 17,8 18,5 18,6 18,6 18,5 18,8 18,9 18,8 19,0 19,0 18,4 16,917,0 17,5 17,2 17,8 18,1 18,1 17,9 
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Gradisca d’Isonzo (GO) 















































©) 
© 
| 
Dv 
vd 
[(oN 
E 
Lv 
t 
S 
E 
[0] 
DD 
DD 
Ko) 
(a 
Pioggia 0.0 4.9 0.1 0.0 6.6 15.6 1.4 0.1 0.1 48.3 68.3 3.9 1.2 0.0 0.0 26.0 28.8 0.1 7.3 6.9 0.0 4.4 0.0 43.4 7.0 1.1 0.0 0.0 50.0 9.5 6.6 
Vento max 6.2 4.6 5.1 6.5 14.9 6.9 7.6 7.6 6.9 5.3 8.9 9.3 7.3 5.8 6.7 8.3 10.9 8.0 7.5 11.0 8.1 12.3 10.8 13.1 8.9 9.0 7.9 Ft 9.5 6.0 6.1 
Vento medio 24 1.3 1.8 2.2 5.0 2.0 2.1 1.8 1.9 1.7 2.3 2.0 2.2 2.1 2.8 2.7 2.1 2.1 2.4 3.0 3.2 2.2 4.3 4.8 3.0 2.8 2.5 2.5 3.1 2.1 2.1 
T massima 28.6 19.7 22.6 25.5 23.9 20.8 24.2 25.3 28.6 23.8 19.0 22.8 21.4 23.1 24.3 17.1 17.9 21.8 19.2 20.7 20.9 22.2 22.1 15.0 16.3 18.4 19.7 21.2 21.5 14.3 14.0 
T media 21.3 17.2 17.9 19.5 18.8 17.5 18.5 18.2 20.9 18.9 15.7 15.3 15.8 16.9 18.2 15.6 15.5 16.0 15.1 15.0 16.0 16.7 17.8 10.5 11.1 12.3 15.5 16.9 16.0 12.5 12.2 
T minima 14.7 15.3 14.1 13.8 13.8 14.8 15.2 12.7 12.4 14.7 13.4 11.6 11.0 10.8 11.1 13.9 11.8 8.6 12.0 9.7 10.4 9.2 13.6 7.8 8.1 9.0 10.1 13.9 12.6 10.5 10.3 
Radiazione 23.5 6.2 17.4 25.9 22.8 9.0 19.4 21.8 25.6 11.5 8.1 17.8 29.1 28.5 28.6 2.7 4.1 28.2 8.6 22.9 29.1 26.5 23.5 9.4 13.7 24.4 24.7 25.8 18.1 7.2 6.2 
Pordenone 
©) 
O 
di 
d 
(0) 
[ON 
E 
vd 
t 
E 
E 
[sv] 
DD 
D 
Ko) 
(a 
Pioggia 0.6 8.6 0.5 0.3 2.5 21.7 0.5 0.3 0.1 32.1 23.3 16.0 0.0 0.0 0.0 70.5 27.9 0.1 13.5 11.4 13.6 0.1 6.5 24.2 9.8 0.0 0.0 1.5 10.9 9.7 1.6 
Vento max 5.0 6.6 4.2 4.8 9.7 7.3 6.6 6.3 4.6 9.9 ATA 12.7 6.3 5.1 5.7 9.9 11.1 5.3 6.7 12.7 11 5.6 7.3 14.3 10.3 8.2 6.4 5.2 11.0 5.6 5.3 
Vento medio 1.6 1.4 1.1 1.3 3.0 2.4 1.6 1.3 1.2 1.7 3.1 1.9 1.7 1.5 1.7 3.3 2.3 1.3 1.9 2.1 2.1 1.6 2.1 4.6 3.1 2.3 1.6 2.0 2.3 0.9 1.7 
T massima 28.4 22.0 23.5 26.6 25.4 20.9 25.0 27.0 28.3 22.2 15.8 23.1 22.2 24.1 24.9 18.0 17.4 22.8 19.6 21.4 21.9 23.0 23.0 12.3 14.0 20.2 20.9 19.3 21.4 14.1 15.4 
T media 20.6 17.6 17.6 19.8 19.7 16.9 18.9 19.2 21.0 18.5 13.8 14.6 15.8 17.0 18.7 15.4 14.8 16.0 15.2 14.2 14.9 16.6 17.2 10.1 10.6 12.8 15.2 15.7 14.6 12.3 12.8 
T minima 13.2 15.2 13.5 14.0 14.0 14.2 14.5 13.1 12.8 14.8 11.4 9.9 8.1 9.6 11.0 13.0 10.7 9.3 11.1 8.9 7.5 9.6 11.1 8.7 8.3 8.2 9.5 13.5 11.8 10.9 10.4 
Radiazione 20.0 10.1 13.9 24.0 19.4 7.5 18.9 25.2 27.1 7.0 3.8 18.7 27.6 28.0 26.8 1.6 5.0 26.9 10.6 23.8 27.1 27.1 17.0 8.5 11.2 20.2 19.3 9.7 14.6 6.0 8.9 
Tarvisio (UD) 
©) 
© 
> 
d 
(0) 
[°° 
E 
vd 
t 
È 
E 
[10] 
DD 
D 
Ko) 
(a 
Pioggia 0.2 20.4 0.5 0.1 2.1 27.5 10.5 1.0 0.0 17.3 27.0 0.8 0.0 0.0 0.0 39.9 21.6 0.0 12.5 6.1 3.0 0.3 14.5 37.1 8.7 1.3 0.0 0.2 13.7 20.6 15.1 
Vento max 6.1 6.4 8.2 7.0 10.2 7.0 7.4 11.0 6.4 5.5 5.2 11.5 TA 8.7 9.2 7.3 5.4 8.0 8.8 7.9 9.6 74 9.8 5.4 8.1 10.0 9.0 7.3 6.0 4.2 3.6 
Vento medio 1.6 1.1 2.5 1.3 3.5 1.5 1.4 1.6 1.3 1.1 0.9 1.6 1.4 1.5 1.6 1.9 1.4 1.9 1.3 1.7 2.2 1.4 2.9 1.2 1.4 1.4 2.3 2.2 1.3 0.9 0.8 
T massima 24.5 14.4 21.0 21.7 18.0 12.9 17.2 19.3 21.4 15.5 10.8 16.0 16.6 21.1 20.8 12.6 12.1 17.0 14.8 15.5 16.6 18.8 16.5 4.9 8.6 14.0 15.8 14.9 12.6 9.3 9.2 
T media 15.8 12.4 14.3 14.1 13.6 11.4 13.0 12.8 13.8 12.3 8.7 9.9 9.9 12.4 13.2 10.3 10.3 10.9 9.8 8.3 8.7 11.2 11.3 3.1 5.2 7.2 10.1 10.7 8.9 7A 7A 
T minima 8.0 10.4 9.4 8.1 10.6 9.9 10.8 7.3 6.1 8.2 7.2 5.8 2.7 3.6 5.1 7.3 74 5.0 6.1 5.0 3.4 4.2 4.7 0.7 2.9 2.5 3.5 7.3 6.2 5.5 4.8 
Radiazione 18.5 4.2 22.9 16.4 21.2 4.6 14.4 21.7 20.6 5.6 5.1 17.2 25.3 30.3 20.9 5.3 5.3 23.1 9.9 10.9 20.0 23.5 24.4 4.2 9.5 18.5 18.8 12.4 7.8 6.1 6.4 





Radiazione (MJ/mq) 


Radiazione (MJ/mq) 


Radiazione (MJ/mq) 


















































Tolmezzo (UD) 
©) 
© 
D 
IS) 
v 
(ON 
E 
v 
t 
fsi 
£ 
E her) 
E = 
d e 
S 0 
bi È 
a 3 
DC 
Pioggia 0.2 12.6 2.2 0.0 2.4 29.4 12.2 0.0 0.0 15.8 34.4 2.8 0.0 0.0 0.0 85.4 41.2 0.0 22.4 28.2 7.6 0.0 13.4 46.6 6.2 0.0 1.0 5.6 31.4 7.0 11.0 
Vento max 7A 6.3 9.6 7.6 8.1 6.0 7.5 8.0 7.8 4.6 6.9 9.5 9.4 10.2 9.6 11.6 6.0 9.1 8.2 6.2 9.2 9.1 10.2 8.1 8.0 11.5 8.9 4.7 9.8 6.2 5.8 
Vento medio 2.3 1.4 2.8 2.8 2.3 1.8 1.9 2.3 24 1.5 1.9 2.8 2.7 2.6 2.8 2.4 1.2 2.0 2.2 1.4 2.2 2.1 2.6 2.9 2.3 3.6 2.3 0.9 1.4 1.3 1.2 
T massima 26.7 18.6 20.9 24.0 24.9 16.1 22.7 24.3 26.2 19.3 13.8 21.0 20.7 20.8 23.0 14.6 14.6 19.4 16.4 16.3 17.3 20.8 22.2 9.7 10.5 17.2 18.0 14.7 17.0 13.1 11.7 
T media 19.0 15.3 16.3 17.8 17.6 14.1 16.3 17.0 18.9 15.7 11.9 13.5 13.3 15.0 16.9 12.8 12.7 14.2 12.5 11.0 11.1 14.5 15.1 6.4 7.9 10.7 12.3 12.7 11.7 10.3 10.0 
T minima 11.7 13.3 12.7 11.6 12.0 12.7 13.0 12.1 11.1 13.3 10.2 9.4 6.7 8.5 9.7 11.5 11.4 10.0 10.8 8.2 1.0 7.9 9.5 3.5 6.1 5.2 6.9 11.3 9.0 8.9 8.5 
Radiazione 22.0 6.6 22.5 23.6 20.2 4.9 20.1 21.6 28.6 7.2 4.7 22.0 19.3 27.2 26.4 2.5 2.8 16.3 PT. 8.1 15.6 27.1 22.2 5.9 7.0 25.6 16.5 4.2 8.8 10.2 6.0 
Trieste 
S 
© 
em | 
Dv 
(<p) 
(ON 
E 
v 
t 
© 
E 
€ n 
E = 
a e 
E Ko) 
8 È 
o E 
DC 
Pioggia 0.0 5.2 0.0 0.0 3.2 11.5 0.1 1.7 0.0 3.1 20.3 0.2 0.0 0.0 0.0 5.7 16.9 0.0 5.0 0.2 0.0 3.6 0.0 22.3 7.2 19.7 0.0 1.3 0.6 11.7 10.5 
Vento max 9.6 6.8 6.0 4.6 21.9 15.1 8.4 10.7 10.6 8.0 18.9 18.1 9.0 5.2 6.9 16.8 10.7 7.0 12.6 10.7 10.0 18.3 23.2 25.1 11.3 18.0 9.9 9.9 11.5 16.2 7.9 
Vento medio 1.6 1.9 2.1 17 9.4 4.5 2.4 2.0 2.1 2.5 4.3 5.5 Sh 2.0 2.5 4.4 2.9 2.8 2.9 4.2 4.2 3.2 6.7 6.5 4.3 3.5 4.0 3.8 4.1 2.9 2.8 
T massima 23.8 20.6 20.2 22.2 22.3 21.6 19.9 20.6 24.9 23.1 20.5 21.8 19.0 20.3 21.6 20.9 20.9 19.5 22.4 19.6 19.0 19.5 19.2 15.7 14.9 17.4 19.3 18.3 20.2 15.6 15.5 
T media 20.6 18.5 18.4 19.8 19.9 18.8 18.4 18.2 21.3 20.4 17.7 17.5 16.4 17.4 19.1 18.6 18.2 17.4 18.0 17.2 16.8 17.1 17.4 13.1 12.5 13.1 16.6 17.0 18.0 13.9 13.7 
T minima 17.2 17.2 16.8 17.6 16.1 16.4 17.0 16.3 16.3 17.5 15.7 13.6 13.9 13.8 15.4 15.9 15.8 14.9 15.7 14.7 14.8 12.6 15.2 10.7 9.9 9.5 13.4 15.3 14.9 12.3 12.2 
Radiazione 21.7 5.4 21.3 24.5 18.5 7.5 17.6 19.2 22.3 11.4 8.8 14.1 27.0 27.9 27.1 2.8 3.8 25.1 10.5 24.9 24.6 28.5 20.3 6.2 16.9 22.7 26.1 22.6 17.2 8.2 5.3 
©) 
© 
o 
IS) 
v 
(O5 
E 
v 
t 
G ® & 00 è & GO è è GO 0 0 è è 0Q0 ago 0 Ga ac a è è «è @« 
1] ‘ ‘ Pi Pr] ‘ 4, 413, 443 4° Pr] li ' 
4 P | Li lj LI] 44, 4 42, 44 di 4 444 di 44 4‘ 4 i 4‘ 
FILI “e AIA I e I A e e aan i i 
100 
75 E 
E 3 
2 50 5 
S Ko) 
3 S 
tali 25 Ei 
DC 
0 
Pioggia 0.0 7A 1.8 2.2 5.0 16.6 7.5 0.0 0.0 25.5 32.8 5.9 0.0 0.0 0.0 34.1 20.8 0.1 17.1 3.0 7.0 0.1 0.2 47.7 15.5 16.5 0.0 0.0 9.3 16.8 6.8 
Vento max A.7 5.6 5.0 5.7 13.0 8.2 8.6 5.8 5.9 TI 9.3 9.4 7.0 5.8 6.5 8.7 7.2 6.7 5.9 9.6 8.6 5.7 8.7 14.9 10.1 11.5 7.8 6.3 8.7 5.3 5.5 
Vento medio 1.5 1.5 1.4 1.7 4.6 3.0 2.2 1.4 1.8 2.0 3.6 2.1 1.8 1.5 1.8 2.6 2.4 1.8 1.6 2.6 2.6 1.7 2.6 4.6 2.9 2.4 2.6 2.1 2.8 1.3 2.1 
T massima 28.9 19.1 22.4 25.9 24.8 20.0 23.2 26.0 27.9 22.8 17.5 22.0 21.5 22.7 24.4 16.4 17.5 21.8 17.6 20.6 20.7 21.9 23.3 13.1 15.6 18.7 19.2 20.5 19.2 13.3 13.3 
T media 21.4 16.9 17.6 19.5 19.6 16.9 18.2 18.4 21.1 18.4 14.5 15.1 15.7 16.3 18.2 15.1 14.6 15.7 14.4 14.4 15.0 16.4 17.0 9.7 10.2 11.8 14.7 15.9 14.3 11.8 11.7 
T minima 13.5 15.1 14.6 14.5 15.1 14.6 14.9 12.3 12.4 15.3 12.1 11.3 9.3 9.3 10.5 13.5 11.1 8.9 11.8 8.8 8.5 9.3 13.1 Vera 7.9 8.4 9.7 12.7 12.1 10.4 10.1 
Radiazione 20.8 5.0 15.4 23.6 24.3 8.2 16.8 21.7 25.5 8.6 6.6 18.7 27.4 23.7 26.2 2.1 4.3 26.3 6.5 20.6 25.7 27.4 20.9 6.0 8.6 19.1 18.2 13.0 10.7 5.6 6.0 
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Vento 


Raffica massima giornaliera (m/s e km/ora) 


Gradisca d’Isonzo Pordenone 
N 


NW culle NE 























20 m/s 













































































Nei grafici sono riportate _MN SA x 
per 6 stazioni de 
significative del Friuli 

Venezia Giulia le raffiche SW 
massime giornaliere 

(punti rossi, m/s) del 

vento a 10 m suddivise 

per ottante; nel box in Trieste Udine 
grigio la raffica massima 
per ottante con 
l'indicazione del giorno 
in cui si è verificata. 
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Nella tabella è riportata 
la velocità media del 
vento filato a 10m 
(m/s), la velocità media 
(m/s) e la frequenza (%) 
del vento per ottante. 

























































































Lignano Monte Zoncolan 
























































































































































Gradisca si ce; 

Pordenone Sil 6 

Trieste 11 20 2 

Udine 2 de 0 4 6 
5 


Lignano 2002 20] 
Monte Zoncolan 16 16 4 14 IM’ 





